rt 5 0 
5 
+t 


Elektrischer Antrieb 


Motor Shimano Steps Mittelmotor mit Freilauf 


Akku Varianten 418 Wh / 11,6 Ah 


Spezifikationen 

Rahmen Aluminium 7005 

Gabel SR Suntour XCR-32, mit Remote Lockout, tapered 
Schaltung Shimano Deore 10-Gang 

Schalthebel Shimano Deore 

Kettenradgarnitur Shimano Steps 44 Z. 

Kette KMC X10E 

Bremshebel Tektro 

Bremsen Tektro Gemini, hydraulische Scheibenbremse 
Bereifung Schwalbe RAPID ROB 57-584, KevlarGuard Pannenschutz 
Speichen Niro, schwarz 


Farbe sedanschwarz-matt 


SHIMANO 


STOPS 


Felgen 

Nabe (vorne) 
Nabe (hinten) 
Lenker 

Griffe 

Vorbau 
Sattel 
Sattelstütze 
Pedale 
Scheinwerfer 
Rücklicht 
Gepäckträger 
Schutzbleche 
Ständer 
Schloss 
Gewicht 


HÆRCLIL- =S 
ge ne a 


nent 2.299,00 € 


tim 


Rahmenformen 


Herren 
27,5“ / 46, 51, 56 


DDM-2, Aluminium 

Aluminium, Disc 

Aluminium, Disc 

Low Riser, Aluminum, oversized 
MTB 2D 

A-Head, Aluminium 

Selle Royal Seta 

Patent, Aluminium 

MTB, mit Metal-Käfig 


Artikel-Nummern 


Pe Räder Form RHcm Farbe Artikel 418 Wh 
--- 27,5 Zoll Herren 46 sedanschwarz-matt 26433046 
--- 27,5 Zoll Herren 51 sedanschwarz-matt 26433051 
XXX kg 27,5 Zoll Herren 56 sedanschwarz-matt 26433056 


* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers | Technische Änderungen vorbehalten 


